| m 


O. Ludwik Franciszek Sroczyński 


Dominikanin z Żółkwi, 
były Członek Zgromadzenia 00. Dominikanów w Krakowie, później Przeor 


00. Dominikanów w Borkach Wielkich 


przeżywszy lat 66, zasnął nagle w Panu dnia 30 Czerwca rano. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi dnia 1 Lipca b. r. o godz. 5 po południu z klasztoru 00. Dominikanów w Krakowie, 


wprost na cmentarz, na które Wielebne Duchowieństwo, Znajomych i pobożną Publiczność zaprasza sie, 


Ww drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 


